JOZEF GRYCHOWSKI 


starszy inżynier 1 naczelnik stacyı kolei półn. ces. Ferdynanda w Krakowie, 
ozdobiony złotym krzyżem zasługi z koroną, honorowy obywatel miast Oświęcimia 1 Zatora, 
członek Towarzystwa inżynierów 1 architektów w Wiedniu, 1 t. d. 


po krótkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, w 49 roku życia, 


d. 24 Sierpnia 1887 r. zakończył życie. 


MV nieutulonym żalu pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, 

Kolegów 1 Znajomych zmarłego na pogrzeb, który się rozpocznie o godz. wpół do lite 

przedpołudniem w Piątek dnia 26 b. m. wyprowadzeniem zwłok z dworca kolei pół- 

nocnej do kościoła św. Mikołaja, zkąd po odprawionem nabożeństwie Zatobnem na- 
stąpi odprowadzenie tychże na cmentarz krakowski. 


|| Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie W drukarni Związkowej w Krakowie ulica św. Jana Nr. 13. 


